1 


A 


B 


C 


D 


E 


F 


G 


H 


I 


J 


K 


A 


B 


C 


D 


E 


F 


G 


H 


I 


J 


K 


2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 


1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 


COMPONENT 
NAME 
H DEF 


VEP27086A 
AJ-D215T/P/HE 


CIRCUIT BOARD NO. 
MODEL NO. 
01/01 


SCM057 


P7005 
VEP270881 


C7417 
10V220/EGE 


R7408 
2200/DS 


D7404 
EC11FS2TE12L 


D7403 
MA141K-TW 


C7414 
160V1800P(M) 


C7402 
10V220/EGE 


C7401 
10V220/EGE 


L7402 
ELH5L220 


L7403 
22U 


L7404 
VLQ0620 


10 


6 


9 


8 


4 


1 


2 


VR7402 
1M 


C7408 
1KV4700P 


R7420 
91/J3 


C7416 
6R3V33(OS) 


C7407 
50V100/EGE 


R7418 
47K/J3 


R7419 
22K/J3 


R7414 
1.5M 


SUB BR 


C7410 
160V0.022(M) 


VR7403 
500K 


C7409 
1KV4700P 


R7413 
1.5M 


C7404 
160V3300P(M) 


D7405 
MA141K-TW 


D7401 
EC11FS2TE12L 


D7402 
MA142K-TW 


C7403 
160V0.012(M) 


R7409 
1M/J3 
R7410 
1M/J3 
R7411 
1M/J3 
R7412 
0/J3 


T7401 
ETF18L34A 


ANODE_CAP 


FOCUS 


G3 


HV 


TP7401 
EYF6CU 


TPG 
EYF6CU 


R7406 
100/J3 
D 


S 


G 


D 


S 


G 


R7417 
100/J3 
R7405 
1M/J3 


Q7403 
2SK1954 


Q7402 
2SK1954 


DEF +B 


FB +B 


GND 


VD 


HD 


AFC 


NC 


NC 


8 


7 


6 


5 


4 


3 


2 


1 


P7007 
VJP2264 


BRI_VR(1) 


BRI_VR(2) 


BRI_VR(3) 


VIDEO_+B 


FBP 


G1 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


P7011 
VJP1232T 


GND 


G1 


HEATER_K 


HEATER 


G2 


1 


2 


3 


4 


5 


P7013 
VJP1595T 


DY H (+) 


DY H (–) 


1 


2 


IMPORTANT SAFETY NOTICE : 
COMPONENTS IDENTIFIED WITH THE MARK 
HAVE THE SPECIAL CHARACTERISTICS 
FOR SAFETY. WHEN REPLACING ANY OF THESE COMPONENTS, USE ONLY THE SAME TYPE. 


